MIECZYSŁAW 


długoletni redaktor Echa Krakowa, odznaczony Kawalerskim i Oficerskim Krzyzem Orderu 
Odrodzenia polski oraz japońskim Orderem św. Skarbu, 
zmarł dnia 18 lipca 1984 roku, w wieku 87 lat. 


POGRZEB odbędzie się z Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu Podgórskim we wtorek dnia 


24 lipca 1984 roku o godzinie 14.00, o czym zawiadamia pogrążona w żalu: 


ŻONA I RODZINA 


